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comme la hauteur de la chute est de 20 mètres, c'est une force brute de 5,203 chevaux qui se réduit, en réalité, à 4.800 chevaux environ.
La première installation avait été identique à elle que nous avons décrite pour l'usine de Froges, et d'ailleurs elle a été conservée à Neuhausen, où nous avons pu la voir. Ce n'est que récemment que de nouvelles turbines et nouvelles machines dynamo-électriques plus puissantes ont été installées. Nous ne savons pas, d'ailleurs, si l'ancien atelier doit disparaître ou s'il doit fonctionner concurremment avec le nouveau.
Quoi qu'il en soit, cette installation ne diffère pas seulement de l'ancienne par une puissance.plus considérable, mais encore par la disposition des machines, qui sont ici à axe vertical, tandis que les anciennes sont à axe horizontal.
Les machines sont à connexion directe, c'est-à-dire que les arbres des dynamos sont sur le prolongement des arbres des turbines qui sont, par conséquent, des turbines horizontales : ce sont des turbines du type «Tonval.
Ces machines sont fournies, comme celle de Froges, par la Société Escher, Wyss et Gic, d'Oerliko'n, près Zurich.
Les machines dynamo sont au nombre de trois, deux de COO chevaux effectifs chacune et la troisième, qui est l'excitatrice, de 300 chevaux. Cette machine, comme l'excitatrice de l'ancien système, sert en môme temps pour l'éclairage électrique et actionne l'arbre de couche des machines-outils.
D'une part, la verticalité des axes de rotation permet de réduire au minimum l'emplacement des machines; de l'autre, la, connexion directe, supprimant des organes de transmission permet une plus grande vitesse do rotation des turbines et la réduction des diamètres. Ce système d'installation présente, on outre, une foule d'avantages secondaires sur lesquels il est inutile d'insister ici.
On n'utilise, en réalité, que 10 mètres cubes sur les 20 mètres cubes autorisés. L'eau est amenée dans les canaux fixes de la turbine par des tuyaux eu tôle de 1er calculés pour une vitesse d'écoulement de 2! mètres à la seconde; de sorte que le diamètre intérieur des tuyaux est de 2m,5-
La perte de charge par le frottement est évaluée à Om,18.
Les tôles des tuyaux ont une épaisseur de S à 10 millimètres, ce qui nie paraît exagéré pour la pression qu'elles ont à supporter.
Les turbines de 000 chevaux sont construites pour un débit maximum de 3.150 litres.
Leur vitesse de rotation a été calculée pour 225 tours par minute, d'où un diamètre inoyo.n de la turbine fixé à lm,100.
Les canaux fixes et mobiles ont des ouvertures de 250 millimètres de large et une section moyenne de 192 millimètres.
On a naturellement établi un isolement entre les deux axes, en prolongement de chaque turbine et de la machine dynamo.
Le point délicat de cette installation était le pivot qu'on ne pouvait faire reposer sur une crapaudine ordinaire à cause de Fénormité du poids à supporter.
C'est pourquoi on a prolongé l'arbre de la turbine par un piston qui se meut dans un cylindre qui communique par un conduit étroit avec l'aspiration. Ce tuyau porte une soupape à gorge dont l'ouverture variable permet d'exercer une                                   ^                                      de Zn (35 au lieu de 33,3) et un peu moindre de cuivre.
